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Paruosimas 

Naudodamiesi HP Photosmart R serijos kameros stovu galite 
lengvai atsisiusti vaizdus j savo kompiuterj, atspausdinti juos 
spausdintuvu, vienu metu jkrauti kameros pagrindinj ir papildomq 
akumuliatoriu ir perziureti vaizdus televizoriaus ekrane. Stovo 
nuotolinio valdymo pultu galima naudotis panasiai, kaip 
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, tik jis dar turi vaizdy 
pasukimo, didinimo ir spausdinimo funkcijas (jei stovas prijungtas 
prie spausdintuvo). Su nuotoliniu valdymo pultu dar galite narsyti 
po kameros meniu ir naudotis sparciojo keitimosi HP Instant 
Share funkcija (zr. kameros Vartotojo vadovq). 

Stovo nustatymas 

1 (statykile stovo jdeklq. Sio stovo 
pakuoteje pirkejui gali buti 
pateiktas vienas arba keli skaidraus 
plastiko stovo jdeklai. Kiekvienas 
toks stovo jdeklas yra pazymetas 
spalvotu lipduku. Kurj stovo jdeklq 
naudoti, zr. savo kameros Vartotojo 
vadove; jdeklq jstatykite j jam skirtq 
vietq kameros stovo virsuje taip, 
kad jdeklas uzsifiksuoty, kaip 
parodyta paveikslelyje. 

Jei jdeklq reikia nuimti, paspauskite 
jj is to galo vidines puses, kuris yra 
arciau stovo galo (1) ir isstumkite jj is stovo (2). 
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2 Prie stovo is deSiniosios puses prijunkite TV, kintamosios 
sroves adapterio ir USB kabelius. 




# 


Pilcto- 
grama 


ApraSas 


1 


[o 


Per sj prievadq prie stovo prijungiamas televizorius 
naudojant garso/vaizdo kabelj (gaminio Nr. 
C6324-61601). Geltonq kabelio jungtj jkiskite 
j savo televizoriaus, vaizdajuosciy ar DVD grotuvo 
vaizdo jejimo lizdq, raudonq - j garso jejimo lizdq. 


2 


DC IN 


Per DC IN prievadq prijunkite prie stovo kintamosios 
sroves adapterj, o jo maitinimo laidq jjunkite j el. 
tinklo lizdq. Jei pakuoteje yra keli maitinimo laidai, 
naudokite tq ; kuris atitinka jusu salies el. tinklo 
parametrus. Stovo kintamosios sroves adapteris yra 
toks pat, kaip ir jusy turimos R serijos kameros. Jei su 
stovu sroves adapteris nepateiktas, naudokite tq, kuris 
buvo pateiktas jusy kameros pakuoteje. 


3 




Per sj prievadq, naudodami tinkamq USB kabelj, 
savo stovq galite prijungti prie kompiuterio ar 
sonij'idinhivo Vipnu metu sio stovo npoo Nmo iunoti 

JU^JUJV41 1 II V TVt T 1 1 1 \J 1 1 l\_p 1 \J *J IX./ *J 1 S*/ TV 1 IVuvl 111 I^J 1 Ul IU 1 1 

ir prie kompiuterio, ir prie spausdintuvo. 

Stovui prie kompiuterio ar HP spausdintuvo prijungti 
skirto USB kabelio gaminio numeris yra C8887- 
80003; sis kabelis pateikiamas stovo pakuoteje. 

Stovui prie HP spausdintuvo prijungti skirto USB 
kabelio gaminio numeris yra Q21 64-61 600 (arba 
8121-0807); sis kabelis pateikiamas kameros 
pakuoteje. 
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3 Jei prie jusy kameros yra 
prijungty kokiy nors kabeliy, 
atjunkite juos. Tada jstatykite 
kamerq j stovq, kaip parodyta 
siame paveikslelyje. Kameros 
nugarele turi buti atsukta j stovo 
krastq su dviem mygtukais. 

Papildomo 
akumuliatoriaus 
krovimas 

Papildomq licio jony akumuliatoriy jkiskite j stove esanciq jam 
skirtq jkrovimo skyrelio nisq, laikydami akumuliatoriy taip, kad 
ant jos pavaizduotos rodykles buty virsuje ir nukreiptos nisos 
link (1), kaip parodyta paveikslelyje. 

Stumkite akumuliatoriy 
j jkrovimo skyrelio nisq tol, kol 
fiksatorius (2) spragteledamas 
pasislinks zemyn ir uzsifiksuos. 
(Norint isimti akumuliatoriy, sis 
fiksatorius turi buti atstumtas 
j virsy.) Turi pradeti mirkseti 
papildomo akumuliatoriaus 
krovimo indikatorius (zr. p. 9). 

Demesio! Pries pakartotinai kraudami licio jony 
akumuliatorius, atidziai perskaitykite sk. Akumuliatoriy 
saugaus naudojimo taisykles puslapyje 22. 
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Akumuliatoriu reikia pilnai jkrauti pries naudojant jj kameroje 
pirmq kartq. Naujo akumuliatoriaus pilnas jkrovimas stove gali 
trukti iki 2,5 val., visiskai iseikvoto akumuliatoriaus - 3,5 val. 
Vienu metu galite krauti akumuliatoriu ir kameroje, ir stove, 
tadau akumuliatorius stove bus jkrautas greiciau nei 
akumuliatorius kameroje. (Issamiau zr. sk. Akumuliatoriaus 
krovimo laikas puslapyje 22.) 

Stovo indikatoriai ir mygtukai 




# 


Pavadi- 
nimas 


Aprasas 


1 


Papildomo 
akumulia- 
toriaus 
krovimo 
indikatorius 


Rodo maitinimo/akumuliatoriaus krovimo busenq. 
Jei sis indikatorius: 

• Svyti - papildomas akumuliatorius stove yra 
visiskai jkrautas; 

• Mirksi - papildomas akumuliatorius stove yra 
kraunamas; 

• NeSvyti - papildoma akumuliatorius j stovq 
nejdetas arba jdetas neteisingai. 
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# 


Pavadi- 
nimas 


ApraSas 


2 


|rasymo/ 
Spausdi- 

nimo 
mygtukas 


Suaktyvina rysj su kompiuteriu arba spausdintuvu, 
priklausomai nuo to, kuris is siy jrenginiy yra 
prijungtas prie stovo. Jei indikatorius virs sio mygtuko: 

• Svyti - stovas yra prijungtas prie kompiuterio arba 
spausdintuvo; 

• Mirksi - rysys tarp kameros ir kompiuterio arba 
spausdintuvo yra suaktyvintas. 


3 


iMj 

TV 
mygtukas 


Suaktyvina rysj su televizoriumi (TV), ir paleidzia 
vaizdy demonstracijq. Jei indikatorius virs sio 
mygtuko: 

• Svyti - stovas yra prijungtas prie televizoriaus; 

• Mirksi - j televizoriy yra siunfiamas garso/vaizdo 
signalas. 


4 


Maitinimo 
indikatorius 


Rodo maitinimo/kameros akumuliatoriaus krovimo 
busenq. Jei sis indikatorius: 

• Svyti - j stovq yra jstatyta kamera, kamerai yra 
tiekiama maitinimo srove, j stovo krovimo skyrelio 
nisq gali bOti jdetas arba nejdetas papildomas 
akumuliatorius, kameros akumuliatorius yra visiskai 
jkrautas (arba tai nera akumuliatorius); 

• Mirksi - j stovq yra jstatyta kamera, ir 
akumuliatorius kameroje yra kraunamas; 

• NeSvyti - stovui netiekiama maitinimo srove arba 
j stovq nera jstatyta kamera. 
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Vaizdy perkelimas j kompiuterj 
naudojantis stovu 

1 Patikrinkite ar: 

• j kameros stovq yra jstatytas kamerai skirtas stovo 
jdeklas; (zr. veiksmq 1 p. 6.) 

• USB kabeliu, skirtu prijungti prie kompiuterio, yra 
sujungtas kameros stovas ir kompiuteris, prie stovo yra 
prijungtas kintamosios sroves adapteris, vienas maitinimo 
laido galas yra prijungtas prie kintamosios sroves adapterio, 
o kitas - jjungtas j el. lizdq; (zr. veiksmq 2 p. 7.) 

• kompiuteryje yra jdiegta programa HP Image Zone 
(zr. kameros Vartotojo vadovq); 

• jei naudojate Macintosh kompiuterj, patikrinkite, ar 
meniu Setup (Nustatymai) kameros nustatyme 

USB Configuration (USB KonfigOracija) yra nustatytas 
parametras Disk Drive (Disku |renginys); (zr. kameros 
Vartotojo vadovq). 

2 Kamerq jstatykite j kameros stovq. Kamera automatiskai 
jsijungs. 

3 Paspauskite stove esanti mygtukq [rasymas/Spausdinimas 
c5s/©> . Kompiuteryje pasileis vaizdy perkelimo programa 
HP Image Transfer ((HP Vaizdy perkelimas). Jeigu 
programoje nustatete, kad vaizdai automatiskai buty 
perkeliami is kameros, jie bus automatiskai perkelti j 
kompiuterj. Jei taip nenustatete, pasisveikinimo lange 
Welcome (Sveiki) spustelekite Start Transfer (Pradeti 
Perkelimq). Jei kameroje yra vaizdy, pasirinkty spausdinti 
ar issiysti el. pastu, tai perkelus vaizdus j kompiuterj tos 
uzduotys bus pradedamos vykdyti. 
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4 Kai kompiuteryje, perkelimo programos lange yra rodomas 
pranesimas Finished (Baigta), vaizdai yra jrasyti ir issiusti. 
Kamerq galite polikti jstatytq j stovq, kad jsikrautu kameros 
akumuliatorius. 

Vaizdy spausdinimas 
naudojantis stovu 

1 Patikrinkite ar: 

• j kameros stovq yra jstatytas kamerai skirtas stovo 
jdeklas; (zr. veiksmq 1 p. 6.) 

• USB kabeliu, skirtu prijungti stovq prie HP spausdintuvo 
(arba USB kabeliu, skirtu prijungti prie kompiuterio turint 
ne HP spausdintuvq), yra sujungtas kameros stovas ir 
spausdintuvas, o prie stovo yra prijungtas maitinimo 
kabelis; (zr. veiksmq 2 p. 7); 

• spausdintuvas yra jjungtas, ir j jj yra jdeta popieriaus. 
Apie spausdintuvo nustatymq skaitykite savo kameros 
vartotojo vadove. 

2 Kamerq jstatykite j kameros stovq. Kamera automatiskai 
jsijungs. 

3 Paspauskite kameros stove esantj mygtukq jrasymas/ 
Spausdinimas , ir atsidarys spausdinimo dialogo 
langas. Kameros ekrane atsidarys meniu Print Setup 
(Spausdinimo Nustatymas). Jeigu pries' tai kameroje 
pasirinkote norimus spausdinti vaizdus, meniu Print Setup 
(Spausdinimo Nustatymas) bus rodomas pasirinktu 
vaizdy skaidus. PrieSingu atveju bus rodoma Images: ALL 
(Vaizdai: Visi). 
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4 Jei visi meniu Print Setup (Spausdinimo Nustatymas) 
parametrai atrodo teisingi, pradekite spausdinti 
paspausdami kameros arba stovo nuotolinio valdymo 
mygtukq Menu/OK (Meniu/Gerai). Arba meniu Print 
Setup (Spausdinimo Nustatymas) parametrus galite keisti 
naudodamiesi kameros ar stovo nuotolinio valdymo pulto 
rodykliy mygtukais, po to spausdinimui pradeti paspauskite 
mygtukq Menu/OK (Meniu/Gerai). 

PASTABA Spausdinimo nustatymo lange Print Setup rodomas 
spaudinio perziuros maketas, kuriame matyti, kaip 
atrodys isspausdintos nuotraukos. Pakeitus Print Size 
(Spaudinio Formatas) ir Paper Size (Popieriaus Dydis) 
parametrus, spaudinio perziuros maketas atnaujinamas. 

5 Baige spausdinti, kamerq galite palikti jstatytq j stovq, kad 
jsikrauty kameros akumuliatorius. 

Vaizdy perziura TV ekrane 
naudojantis stovu 

1 Patikrinkite ar: 

• j kameros stovq yra jstatytas kamerai skirtas stovo 
jdeklas; (ir. veiksmq 1 p. 6.); 

• kameros stovas ir televizorius yra sujungti garso/vaizdo 
kabeliu, ir prie stovo yra prijungtas maitinimo kabelis. 
(zr. veiksmq 2 p. 7.) 

PATARIMAS Jei jums nepavyksta surasti televizoriuje vaizdo ir 
garso jvadu lizdy, tinkanciy garso/vaizdo kabelio 
jungtims, tuomet televizoriy galite prijungti per 
vaizdajuosciy ar DVD grotuvo vaizdo ir garso jvady lizdus. 
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2 Jusy kamera yra nustatyta siysti j televizoriy NTSC arba PAL 
vaizdo signalq priklausomai nuo kalbos, kuriq pasirinkole 
nustatydami kamerq. NTSC formatas visy pirma yra skirtas 
naudoti Siaures Amerikoje ir Japonijoje, PAL formatas - 
naudoti Europoje. Jei jusy televizorius priima kitokj vaizdo 
signalq, nei numatytasis jusy kalbos nustatymas, turite 
pakeisti kamerojeTV konfiguracijos nustatymq. (Zr. kameros 
Vartotojo vadovq.) 

3 Kamera yra TV signalo saltinis (kaip vaidajuosciy grotuvas 
ar nesiojama vaizdo kamera), todel televizoriy turite 
nustatyti taip, kad jis priimty vaizdo signalq is isorinio 
vaizdo saltinio (jusy kameros), o ne is TV antenos ar 
kabelines televizijos. Kaiptai padaryti, zr. savo televizoriaus 
vartotojo vadove. 

4 Kamerq jstatykite j kameros stovq. Kamera automatiskai 
jsijungs. 

5 Paspauskite stovo arba stovo nuotolinio valdymo pulto TV 
mygtukq iM). Televizoriaus ekrane bus parodytas pirmasis 
kameroje jrasytas vaizdas. Spaudydami mygtukus M 
galite narsydami perziureti kameroje jrasyty vaizdy 
demonstracijq arba, paspausdami ►/!!, galite paleisti 
automatine kiekvieno vaizdo demonstracijq, paleidziandq 
visus pridetus garso ar vaizdo jraSus ir po to pereinanciq 
prie kito vaizdo. 

6 Kai demonstracijq noresite baigti, dar kartq paspauskite TV 
mygtukq tt. 

PASTABA Kamerq prijungus prie televizoriaus, jos ekranas 
issijungia, taciau vis tiek galite naudotis kameros meniu, 
nes tie meniu bus rodomi televizoriaus ekrane. 
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Naudojimasis nuotolinio valdymo 
pultu 

Naudodamiesi stovo nuotolinio valdymo pultu galite 
pristabdyti vaizdy demonstracijq, padidinti ar pasukti vaizdq, 
pasirinkti vaizdq funkcijai HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta) ar vaizdq pazymeti spausdinti. 

Kad galetumete naudotis 
nuotolinio valdymo pultu, j jj 
turite jdeti maitinimo 
elementq. Atidarykite 
dangtelj, esantj nuotolinio 
valdymo pulto apatineje 
puseje, ir j pulto maitinimo 
elemento stumkite apskritq 
pakartotinai nejkraunamq 
baterijq CR 2025 puse su 
pliuso zenklu (+) virsuje tol, kol maitinimo elementas jsistatys 
j vietq, kaip parodyta paveikslelyje. Tada grqzinkite j vietq 
maitinimo elemento skyrelio dangtelj. 
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Stovo nuotolinio valdymo pulto 
mygtukai 



7- 

8- 
9- 





-2 






H L — •! 


^3 

-4 
-5 


BP S ■ 


-6 











Mygtukas 



Aprasas 



TV mygtukas 



Suaktyvina TV rysj ir parodo televizijos ekrane 
pirmqjj kameroje jrasytq vaizdq (toks pat 
mygtukas, kaip ir stovo TV mygtukas). 



► /II 

Rodymo/ 
Pristabdymo 
mygtukas 



Paleidzia vaizdy demonstracijq televizoriaus 
ekrane ir jq pristabdo. Jei demonstracijq 
noresite testi, sj mygtukq paspauskite dar kartq. 



mygtukai 



Sie mygtukai veikia taip pat, kaip ir jusy kameros 
rodykliy mygtukai. Mygtukais M ► galite 
narsydami perziureti vaizdy demonstracijq. 

Kadangi televizoriaus ekrane rodomi kameros 
meniu, naudodamiesi siais mygtukais galite 
narsyti po meniu. 



Mygtukas 
Meniu/OK 
(Meniu/ 
Gerai) 



Veikia taip pat, kaip mygtukas Menu/OK 
(Meniu/Gerai), esantis jusy kameroje. 
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# 


Mygtukas 


Aprasas 


5 


°* 

Didinimo 
mygtukas 


Vaizdq padidinkite taip pat kaip su kameros 
svirtele Didinimas. Dar kartq paspaude mygtukq 
jjungsite didesnj didinimq. Visq padidintq vaizdq 
apzvelgsite naudodamiesi rodykliy mygtukais. Jei 
norite grjzti j Ix (nepadidintas vaizdas), 
paspauskite mygtukq MiniatiOry rodymas 
(Didinimas nedaro jtakos spausdinimui) 


6 


■■■ 

Miniatiury 

ronvmo 
mygtukas 


Rodo visy fotoaparate jrasyty vaizdy 
miniatiurinj vaizdq, arba nepadidintq vaizdq. 
Miniatiuras perziurekite rodykliy mygtukais, 
o reikiamq vaizdq pasirinkite mygtuku Menu/ 
OK (Meniu/Gerai). 


7 


13 

Sparciojo 
keitimosi 
funkcijos 
HP Instant 

Share 
mygtukas. 


Veikia taip pat, kaip analogiskas jusy kameros 
mygtukas HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta). Galite nustatyti, kad naudojant 
funkcijq HP Instant Share, jusy vaizdai buty 
automatiskai siunciami elektroniniu pastu. 


8 


w 

Spausdinimo 
mygtukas. 


Veikia taip pat, kaip analogiskas jusy kameros 
mygtukas Print (Spausdinimas). Pazymekite 
dabartinj vaizdq spausdinimui ir nurodykite, 
kiek kopijy spausdinsite. 

Jei stovas prijungtas prie spausdintuvo, 
noredami spausdinti dabartinj, pazymetus 
arba visus kameroje jrasytus vaizdus 
paspauskite si mygtukq ir vykdykite ekrane 
pateikiamas instrukcijas. 


9 


ts 

Pasukimo 
mygtukas 


Pazymetq objektq pasuka 90 laipsniy kampu 
j desine. 
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Techninis palaikymas 

Techninio palaikymo paslaugy teikimo ir kontaktines 
informacijos ieskokite savo kameros vartotojo vadove. 

Trikciy diagnostika ir salinimas 

PASTABA Noredami gauti papildomos informacijos apie 
trikciy diagnostikq ir jy salinimq, zr. savo kameros 
vartotojo vadovq. 



Triktis 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kameros 

akumulia- 

toriai 

nejkrauna- 
mi, nors 


Kameroje 
esantys 
maitinimo 
elemental nera 
skirti jkrauti is 


jdekite lido jony akumuliatoriy. 
Vienkartiniai Duracell® CP-1 
maitinimo elementai nera skirti jkrauti 
pakartotinaL 


jkrovimo 

indikatorius 

iSvyti. 


naujo. 




Kamera buvo 
palikta stove 
nepakankamai 

ilgai. 


(sitikinkite, kad kamera buvo palikta 
stove nuo 4 iki 7 valandy, ir jkrovimo 
indikatorius liovesi mirkseti. 




Akumuliato- 
riaus jtampa 
per maza, kad 
pradety krautis. 


Kamera nebandys jkrauti 
akumuliatoriy, kurie galejo buti 
pazeisti ar per daug iskrauti. Isimkite 
akumuliatoriy is kameros ir jkraukite jq 
atskirame jkroviklyje. Tada vel 
bandykite jq jdeti j kamerq. Jei 
akumuliatoriaus nepavyksta 
pakankamai jkrauti nei stove, nei 
kameroje, gali buti, kad baigesi jos 
eksploatavimo trukme. Nusipirkite 
naujq licio jony akumuliatoriy ir 
meginkite dar kartq. 
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Triktis 


Ga lima 
priezastis 


Sprendimas 


Kameros 

akumulia- 

torius 

nejkrau- 

namas; 

krovimo 

indikatorius 

neivyti. 


Kamera nera 
tviriai jdeta 
j stovq. 


(sitikinkite, jog kamera tvirtai jstatyta 
j stovq. 


Kameros stovas 
negauna el. 
maitinimo. 


Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra 
gerai tvirtai prijungtas prie stovo. 
Patikrinkite, ar issijungiant mirkcioja 
maitinimo indikatorius. 
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Triktis 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kompiuteris 
neatpazjsta 
statytos 
stovq 
kameros. 


Stovas yra 
prijungtas prie 
kompiuterioper 
USB sakotuvq 
arba 

kompiuterio 
priekineje 
dalyje esantj 
USB prievadq. 


USB kabelj tiesiogiai prijunkite prie 
vieno is kompiuterio nugareleje 
esanciy USB prievady. 




USB kabelis, 
jungiantis stovq 
su kompi uteri u, 
yra blogas. 


Pasistenkite kamerq prie kompiuterio 
jungti tiesiogiai, naudodamiesi 
kabeliu, jungianciu stovq su 
kompiuteriu. Jei problema dingo, tada 
trikties priezastis - ne kabelis. Jei tai 
nepadeda, pabandykite naudoti kitq 
USB kabelj. 




Kompiuteryje 
nejdiegta 
vaizdy 
tvarkymo 
programa HP 
Image Zone. 


Apie diegimo instrukcijas daugiau 
skaitykite savo kameros vartotojo 
vadove. 




Neveikia stovo 
funkcijos. 


Atlikite stovo funkcionalumo 
diagnostikq: is stovo istraukite 
maitinimo laidq ir, laikydami nuspaude 
du stovo priekyje esancius mygtukus, 
jkiskite maitinimo laikdq atgal j stovq 
(tebelaikymi nuspaude mygtukus). Jei 
per 5 sekundes uzsidega stovo 
indikatorius (mirksi arba sviecia 
nemirksedamas), vadinasi, stovas 
veikia taip, kaip ir turety. 
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HP Photosmart R serijos stovo vartotojo vadovas 



Triktis Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nerodo 
vaizdu per 
televizoriy. 


Televizoriuje 
nera nustatytas 
tinkamas 
vaizdo jvesties 
rezimas. 


Kaip nustatyti televizoriy, kad |is 
veikty vaizdo arba jvesties 
priemimo rezimu, zr. savo 
televizoriaus vartotojo vadovq. 


Sukeisti garso 
ir vaizdo 
kabeliai. 


Pabandykite sukeisti garso ir vaizdo 
kabelius, jjungtus televizoriaus, 
vaizdajuosciy grotuvo arixa DVD 
grotuvo uzpakalineje sieneleje. 


Neteisinqas 
vaizdo formato 
signalo 

formatas(NTSC 
arba PAL). 


Kameroje pakeiskite televizoriaus 

konfiguracijos nustatymus 

(zr. kameros vartotojo vadovq). 
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Akumuliatoriaus krovimo laikas 



Kur kraunamas 
akumuliatorius 


Vidutinis 
akumuliatoriaus 
krovimo laikas 


Akumuliatoriy 
jkrovus parodomas 
pranesimas 

r 


| stovq jstatytoje 
kameroje 


Nuo 4 iki 7 valandy 
(priklausomai nuo 
kameros model io) 


Maitinimo 
indikatorius pradeda 
Svyteti. 


Stovo krovimo 
skyrelio nisoje 


Nuo 2,5 iki 3,5 
valandy 


Papildomo 
akumuliatoriaus 
krovimo 
indikatorius 
pradeda sVyteti. 



"Krovimas gali uztrukti trumpiau arba ilgiau, priklausomai nuo 
sqlygos ir esamo akumuliatoriaus jkrovio lygio. 



Akumuliatoriu saugaus 
naudojimo taisykles 

Licio jony akumuliatoriu naudojimas 

• Neardykite ir nemodifikuokite akumuliatoriaus. 
Akumuliatoriuje yra apsauginiu jtaisy, kuriuos pazeidus, 
akumuliatorius gali kaisti, sprogti arba uzsidegti. 

• Is karto nustokite naudotis akumuliatoriumi, jei naudojant, 
kraunantarba laikantakumuliatoriy pajusite, kad j is isskiria 
nejprastq kvapq, syla, pastebesite pasikeitusiq spalvq, 
forma arba kitokius jprastines busenos pokycius. 

• Jei is akumuliatoriaus istekejes skystis pateko j akis, akiy 
netrinkite. Skystj isplaukite tekanciu vandeniu ir nedelsiant 
kreipkites pagalbos j gydytojq. Jei tuo nepasirupinsite, 
akumuliatoriaus skystis gali pazeisti akj. 
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HP Photosmart R serijos stovo vartotojo vadovas 



• Neleiskite ant akumuliatoriaus patekti suriam arba gelam 
vandeniui, jam sudrekti. 

• Nemeskite akumuliatoriaus j ugnj ir jo nekaitinkite. 

• Neprilieskite teigiamo ir neigiamo poliy kontakty metaliniu 
daiktu (pvz., viela). 

• Nenesiokite ir nelaikykite akumuliatoriaus kartu su veriniais, 
plauky segtukais ir kitais metaliniais daiktais. 

• Nebadykite akumuliatoriaus vinimis, nedauzykite plaktuku, jo 
neuzminkite ir nemeginkite kitaip mechaniskai jos paveikti. 

• Nelituokite tiesiai ant akumuliatoriaus. 

PASTABA Kamera ir stovas kraunant licio jony akumuliatoriy 
ir jprastai veikiant gali jsilti. Tai normalu. 

PASTABA Licio jony akumuliatoriy galima palikti kameroje 
arba stove bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti 
akumuliatoriaus, kameros ar stovo. Vis delto, jei nebuiina, 
akumuliatoriaus kameroje nelaikykite. |krautus 
akumuliatorius visada laikykite vesiose vietose. 

Licio jony akumuliatoriy jkrovimas 

• Nebandykite kameroje arba stove jkrauti sausyjy arba 
kitokios rusies maitinimo elementy. 

• Licio jony akumuliatoriy j kamerq arba stovq jdekite 
islaikydami teisingq jo orientacijq. 

• Kamerq ir stovq naudokite tik sausose vietose. 

• Licio jony akumuliatoriaus nekraukite karstose vietose, pvz., 
netoli ugnies arba veikiant tiesioginiams saules spinduliams. 

• Kraudami licio jony akumuliatoriy kameros arba stovo jokiu 
budu neuzdenkite. 
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• Nenaudokite kameros arba stovo, jei kuris nors is jy atrodo 
sugedes arba pazeistas. 

• Neardykite nei kameros, nei stovo. 

• Pries valydami, HP kintamosios sroves adapterj istraukite is 
elektros tinklo lizdo. 

• Po intensyvaus naudojimo licio jony akumuliatorius gali 
padideti. Jei tampa nelengva akumuliatoriy jdeti j kamerq 
ar stovq arba jj isimti, akumuliatoriy pakeiskite nauju. Senq 
akumuliatoriy atiduokite perdirbti. 

Kameros priedy pirkimas 

For information about purchasing accessories, go to 
www.hp.com (Worldwide). 

For information about where to purchase accessories, go to 
www.hp.com/eur/hpoptions (Europe). 

Pateikiame kai kuriuos priedus: 

• HP Photosmart sparciojo jkrovimo rinkinys 

HP Photosmart Quick Recharge Kit, skirtas R serijos 
kameroms - L1810A(isskyrus Lotyny Amerikq.) 

• Licio jony HP Photosmart R07 akumuliatorius, skirtas 
HP Photosmart R serijos kameroms - L1812A 

• HP Photosmart 3,3V kintamosios sroves adapteris, 
skirtas HP Photosmart R serijos kameroms - C891 2A 
(isskyrus Lotyny Amerikq) 

• HP Photosmart SD atminties korteles 

• HP Photosmart 1 28 MB SD atminties kortele - C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD atminties kortele - L1813A 

• HP Photosmart 512 MB SD atminties kortele - L1814A 
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PASTABA HP atminties korteles neparduodamos 
Azijos ir Ramiojo vandenyno salyse ir Lotyny 
Amerikoje. 

• Deklas HP Photosmart Premium, skirtas HP PhotoSmart 
R serijos kameroms - LI 81 1A 

• www.casesonline.com - Aplankykite 
www.casesonline.com ir susikurkite individualy deklq 
savajai HP Photosmart R serijos kamerai. Parinkite savo 
kameros deklui stiliy, medziagq ir spalvq. 
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Priedas: garantine ir 
reglamentine informacija 

Hewlett-Packard pareiskimas apie 
ribotq garantijq 

HP Photosmart R serijos stovui (C8887A) teikiama 90 dieny 
trukmes ribota garantija. 

• Bendrove HP galutiniam vartotojui garantuoja, kad HP 
technine jranga, programine jranga ir eksploatacines 
medziagos yra pagamintos kvalifikuoty darbininky ir be 
medziagy defekty, ir uztikrina jy veikimq visu auksciau 
nurodytu laikotarpiu. Jeigu garantijos galiojimo metu 
bendrove HP bus informuota apie tokius defektus, bendrove 
HP savo nuoziura pataisys arba pakeis defektinj produktq 
kitu. Pakaitiniai produktai gali buti nauji arba savo 
funkcionalumu prilygstantys pakeiciamam produktui. 

• Bendrove HP garantuoja, kad HP programine jranga nuo 
jos jsigijimo datos auksciau nurodytu laikotarpiu netures 
programininiy komandy vykdymo defekty nei del 
medziagy, nei del pagaminimo kokybes, jei bus tinkamai 
jdiegta ir naudojama. Jeigu garantijos galiojimo metu 
bendrove HP bus informuota apie tokius defektus, tai 
programine jrangq, del tokiy defekty netinkamai vykdanciq 
programines komandas, bendrove HP pakeis kita 
programine jranga. 

• HP negarantuoja, kad HP produktai veiks nepertraukiamai 
ir be klaidy. Jei bendrove negales per priimtinq laikq 
pataisyti ar pakeisti kurio nors produkto, kad jis atitikty 
garantijq, jums bus sugrqzinti uz produktq sumoketi 
pinigai, jei nedelsdami grqzinsite produktq. 
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• HP produktuose gali buti perdirbty daliy, kurios savo 
veikimu prilygsta naujiems arba yra skirti naudoti butent su 
tuo produktu. 

• Garantija netaikoma, jei defektai atsirado del (a) netinkamos 
ar nepakankamos technines prieziuros ar suderinimo, (b) 
programmes jrangos, sqsajy, daliy ar eksploataciniy 
medziagy, pateikty ne HP, (c) neteiseto modifikavimo ar 
netinkamo panaudojimo, (d) produkto naudojimo ne pagal 
aprasytus techninius duomenis, arba (e) netinkamo 
eksploatacijos vietos paruosimo ar technines prieziuros. 

• GALIOJANCiy VIETOS |STATYMY RIBOSE, AUKSCIAU 
APRASYTOS GARANTIJOS YRA ISIMTINES, IR 
NEGALIOJA JOKIE KITI PAREISKIMAI AR GARANTIJOS, 
NEI AISKIAI ISREIKSTOS RASTU AR ZODZIU, NEI 
NUMANOMOS, IR BENDROVE HP ATSKIRU PAREISKIMU 
NURODO PRODUKTUI TEIKIAMAS GARANTUAS ARBA 
PARDAVIMO SALYGAS, TENKINANCIA KOKYB^ BEI 
TIKIMA KONKRECIAI PASKIRCIAI. Kai kuriose salyse, 
valstijose ar regionuose numanomos garantijos trukmes 
apribojimai yra neleistini, todel auksciau pateiktas 
apribojimas ar isimtis jums gali buti netaikomas. Si 
garantija suteikia jums tarn tikras juridines teises, o jus galite 
tureti ir kity teisiy, kurios jvairiose salyse, valstijose ar 
regionuose gali skirtis. 

• HP ribota garantija galioja bet kurioje salyje bei vietoveje, 
kurioje HP parduoda sj produktq ir teikia jo palaikymo 
paslaugas. Garantinio aptarnavimo paslaug lygis gali 
skirtis priklausomai nuo vietiniy standarty. Del teisiniy arba 
reglamentiniy priezasciy bendrove HP nepakeis produkto 
isvaizdos, tinkamumo ir funkcijy tarn, kad jis gaiety buti 
eksploatuojamas salyje, kurioje eksploatuoti nera skirtas. 
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VIETOS (STATYMY RIBOSE NUOSTOLig ATLYGINIMAS, 
APIBREZTAS SIAME PAREISKIME DEL GARANTIJOS, YRA 
VIENINTELIS GALIMAS IR ISSKIRTINIS JUSg NUOSTOLig 
ATLYGINIMAS. ISSKYRUS ANKSCIAU PAMINETUS 
DALYKUS, BENDROVE HP IR JOS TIEKEJAI NEATSAKO 
NEI UZ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DEL DUOMENg 
PRARADIMO, NEI UZ TIESIOGINIUS, TYCINIUS, 
NETYCINIUS, PASEKMINIUS (|SKAITANT NEGAUTA 
PELNA AR PRARASTUS DUOMENIS) AR KITOKIO 
POBUDZIO NUOSTOLIUS, NESVARBU, AR JIE BUTg 
GRINDZIAMI SUTARTIMI, IESKINIU DELZALOS 
ATLYGINIMO, AR KITOKIU BUDU. Kai kuriose salyse, 
valstijose ar regionuose tyciniy ar pasekminiy nuostoliy 
atlyginimo apribojimas ar isimtys yra neleistinos, todel 
auksciau aprasytas apribojimas ar isimtis jums gali buti 
netaikoma. 

SIAME PAREISKIME APRASYTOS GARANTIJOS SALYGOS 
|STATYMg NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, 
NERIBOJA IR NEKEICIA PRIVALOMg |STATYMINig TElSiy, 
TAIKOMg PARDUODANT JUMS S| PRODUKTA, O YRA jg 
PRIEDAS. 
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Medziagy ismetimas 



Siame HP gaminyje yra medziagy, su kuriomis, pasibaigus jy 
naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai: 

• kartotinio jkrovimo licio jony baterija, 

• licio/mangano dioksido baterija, 

• svino lydmetalyje ir kai kuriuose komponenty 
jungiamuosiuose laiduose. 

Sias medziagas reikia ismesti laikantis vieios aplinkosaugos 
taisykliy. Informacijos apie pavojingy medziagy ismetimq ar 
perdirbimq teiraukites vietos aplinkosaugos institucijoje ar 
Elektronikos pramones susivienijimo (Electronic Industries 
Alliance - EIA) (www.eiae.org). 
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